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Treść: JIS 163. Rozporządzenie, którem podaje się do wiadomości zrewidowany po raz drugi w myśl $. 14go, 
ustępu 6go, ustawy z dnia 28. grudnia 1887 o ubezpieczaniu robotników na wypadek przygody podział na 
klasy niebezpieczności przedsiębiorstw obowiązkowi ubezpieczenia robotników na wypadek przygody pod- 
legających, jakoteż ustanowienie stóp procentowych dla tychże klas nicbezpieczności. 


163. 


Rozporządzenie Ministerstwa 
spraw wewnętrznych z dnia 
23. sierpnia 1899, 


którem podaje się do wiadomości zrewidowany 
po raz drugi w myśl $. 14go, ustęgu 6go ustawy 
z dnia 28. grudnia 1887, Dz. u. p. Nr. 1 z r. 1888! 


o ubezpieczaniu robotników na wypadek przygody | 

podział na klasy niebezpieczności przedsiębiorstw 

obowiązkowi ubezpieczenia robotników na wypa- 

dek przygody podlegających, jakoteż ustanowienie 

stóp procentowych dla tychże klas niebezpie- 
czności. 


Ustanowienie stóp procentowych dla klas 
niebezpieczności, rozporządzeniem ministeryalnem 
z dnia 20. lipca 1894, Dz. u. p. Nr. 167 ogłoszone, ; 
jakoteż podział na klasy niebezpieczności przed- 
siębiorstw obowiązkowi ubezpieczania na wypadek 
przygody podlegających, temże rozporządzeniem 
przepisany, rozporządzeniami z dnia 10. listopada 
1894, Dz. u. p. Nr. 216 i z dnia 16. grudnia 1896, 
Dz. u. p. Nr. 240 uzupełniony i zmieniony, uchyłają 
się i na zasadzie wyniku drugiej rewizyi, dokonanej 
w myśl $. 14, ustępu 6 ustawy z dnia 28. grudnia 
1887, Dz. u. p. Nr. 1 zr. 1888 o ubezpieczaniu 
robotników na wypadek przygody wydaje się na ich 
miejsce po wysłuchaniu Rady przybocznej ubezpie- 
czenia następujące postanowienia: 


(Polr.isch.) 


gani: 

Poszczególne przedsiębiorstwa, obowiązkowi 
ubezpieczenia na wypadek przygody podlegające, 
zaliczane być mają do klas niebezpieczności i stóp 
procentowych tychże klas niebezpieczności wedlug 
przepisów w załączkach l i 2 zawartych i z zacho- 
waniem zasad niżej podanych. 


5. 2. 

O ile przy podziale na klasy niebezpieczności 
w jakimś tytule dla poszczególnych zakładów ubez- 
pieczania robotników na wypadek przygody, ustano- 
wione są klasy niebezpieczności różniące się od 
powszechnego ogólnego podziału, obowiązują tako- 
we tylko w okręgach dotyczących zakładów. 

Jeżeli przedsiębiorstwa podciągnąć nie można 
pod żaden tytuł oznaczony w podziale na klasy nie- 
bezpieczności, ponieważ przez to umieściłoby się 
lakowe w lym samym rzędzie z przedsiębiorstwa 
całkiem innego rodzaju i oczywiście odmiennej 
niebezpieczności, należy takie przedsiębiorstwo za- 
liezyć do klasy niebezpieczności odpowiadającej mu 
według jego rodzaju i niebezpieczności. 


$. 3 

Za „przedsiębiorstwa nie używające motorów “ 
uważać należy w duchu niniejszego rozporządzenia 
te, w których żadni ubezpieczeni robotnicy nie są 
zatrudniani w lokalach, gdzie znajdują się kolły 
parowe, przyrządy parowe (gotowalniki drzewa, 
szmat, suszarnie parowe itd.), machiny dostarcza- 
jące siły, transmisye lub machiny robocze mecha- 
nicznie poruszane. 
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5. 4 

Przedsiębiorstwa zalicza się do niższej lub 
wyższej jak średniej stopy procenlowej niebezpiecz- 
ności odpowiedniej klasy niebezpieczności, w tym 
wypadku, jeśli w porównaniu z niebezpiecznością 
za normalną uważać się mającą, przyjąć trzeba 
zmniejszoną lub zwiększoną niebezpieczność. 

Zmniejszenie się lub zwiększenie niebezpiecz- 
ności należy przyjąć: 

1. Gdy zachodzą oznaki przepisane pod tym 
wzylędem w poszczególnych tylułach podziału na 
klasy niebezpieczności. W ogóle należy uważać bez- 
pośrednie wprowadzanie w ruch machin zapomocą 
elektryczności (z pominięciem albo przynajmniej 
istotnem zmniejszeniem mechanicznych transmisyi) 
za okoliczność zmniejszającą nichezpieczność. 

9. Jeżeli rodzaj klasyfikować się mającego 
przedsiębiorstwa różni się od zwykłego rodzaju 
przedsiębiorstw odpowiedniego tjtuła w sposób 
wpływający istotnie na niebezpieczność albo gdy 
stan budowli przedsiębiorstwa i urządzeń przed- 
siębiorstwa, tudzież urządzenia dla zapobiegania 
przygodom i techniczne wykonywanie przedsiębior- 
stwa (ostatnie także ze względem na klasyfikacyę 
robolników do czynności ich obowiązkiem będących 
i na nadzór nad ruchem) są szczególniej dobre, 
względnie wadliwe. 

Jeżeli w pewnem przedsiębiorstwie jedne oko- 
liczności przemawiają za zmniejszeniem się niebez- 
pieczności a drugie za zwiększeniem się niebez- 
pieczności, rozważyć należy wzajemny do siebie 
stosunek jednych i drugich. 


5-5. 


Przy zaliczaniu przedsiębiorstw do klas nie- 
bezpieczności i do stóp procenlowych niebezpie- 
czności należy poslępować o ile możności w po- 
rozumieniu z c. k. inspektorami przemysłowymi 
(w przedsiębiorstwach podlegających nadzorowi 
władz górniczych, w porozumieniu z temi władza- 
mi) szczególnie wtedy, gdy zakład ubezpicczenia 
przyjmuje zwiększenie niebezpieczności albo gdy 
powątpiewa o takiem zmniejszeniu się niebezpiecz- 
ności, jakie wywodzi przedsiębiorca przemysłowy. 


SA: 

Dla przedsiębiorstw w ten sposób urządzonych, 
że z głównem przedsiębiorstwem łączą się pewne 
przedsiębiorstwa poboczne w podziale na klasy nie- 
bezpieczności (załączka 2) w odnośnym tytule przed- 
siębiorstw nie uwzględnione, tudzież dla przedsię- 
biorstw, które w braku odnośnego przepisu w po- 
dziale na klasy niebezpieczności, nie mogą być 
klasyfikowane w całości, lecz których każda poszcze- 
gólna część wymaga oddzielnej klasyfikacyi, ozna- 
czać należy klasę niebezpieczności i procent niebez- 
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pieczności zapomocą rachunku przepisanego w §. 7 
dla „przedsiębiorstw mięszanych*. 


g. 7. 


Gdy chodzi o: „przedsiębiorstwa mięszane* 
($. 6), oznacza się najprzód według przepisu $$. 2 
aż do 5 klasę niebezpieczności i procent niebez- 
pieczności dla poszczególnych części przedsiębior- 
stwa a względnie dla przedsiębiorstw głównych i 
ubocznych i oznaczone slopy procenlowe niebez- 
pieczności mnoży się przez średnie sumy zarobków 
rocznych odnośnych części przedsiębiorstwa a wzglę- 
dnie przedsiębiorstw głównych i pobocznych, sumę 
zaś tych iloczynów dzieli się przez ogólną sumę 
zarobków rocznych. 

Liczba tym sposobem otrzymana przedstawia 
procent niehezpieezności, do którego zaliczyć należy 
całe przedsiębiorstwo. > 

Jeżeli sum zarobkowych rocznych nie można 
z odpowiednią dokładnością ustalić, natenczas za- 
miast nich wziąć należy do wykonania powyższego 
rachunku odnośne ilości robotników, a mianowicie 
o ile zachodzą istolne różnice w średnim czasie 
pracy poszczególnych części odpowiednie ilości 
robotników cały czas pracujących, to jest, ilości 
robotników sprowadzone do 300dniowego czasu 
pracy. Robotników i urzędników przemysłowych, 
należących nie wyłącznie do jednej części przedsię- 
biorstwa lecz do wszystkich części wspólnie a wzglę- 
dnie sumy ich zarobków należy strącić. 


3. 8. 


Rachunku w $. 7 przepisanego nie stosuje się 
wtedy, gdy części przedsiębiorstwa są o tyle samo- 
dzielne, że każdą z nich uważać należy za oddzielne 
przedsiębiorstwo, tudzież wtedy, gdy jedna część 
przedsiębiorstwa wyslawia na niebezpieczeństwo 
także robotników innych części przedsiębiorstwa, 
w skutek czego islnieje wspólne jednakowe niebez- 
pieczeństwo. 

W pierwszym przypadku, którego zajście przyj- 
muje się mianowicie wtedy, gdy poszczególne części 
przed-iębiorstwa mają oddzielne kierownictwo 
przemysłowe i gdy w nich zarobki oddzielnie są 
rejestrowane. każdą część należy oddzielnie w kata- 
strze przemysłowym zapisać i klasyfikować. 

Gdy kilku częściom przedsiębiorstwa zagraża 
wspólne niebezpieczeństwo, wszyslkie te części 
przedsiębiorstwa należy zaliczyć do klasy niebez- 
pieczności tej części przedsiębiorstwa, dla której 
przepisana jest najwyższa z odnośnych klas niebez- 
pieczności. 


S29 


Jeżeli w stosunkach, które służyły za podstawę 
($. 7) do obliczenia procentu niebezpieczności dla 
mięszanego przedsiębiorstwa, zajdą zmiany istotne, 
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ustawy o ubezpieczeniu robotników na wypadek |łączka 2), który slanowił podstawę zaliczenia od- 
przygody do nowego oznaczenia klasy niebezpie- | nośnego przemysłu, w orzeczeniach zaś tyczących 
czności i procentu nicbezpieczności. się przedsiębiorstw, których klasa niekezpieczności 

Zwyczajnie jednak nie należy za istotne zmiany | i stopa procentowa nichbezpieczności oznaczona zo- 
uważać przemijających chwiejności w ilościach roho- | stała w sposób przepisany w $. 7 dla przedsiębiorstw 


natenczas przystąpić należy w myśl $$. 19 i i tytuł podziału na kiasy niebezpieczności (za- 
tników lub takich zmian trwałych, które zadan: 1, przedstawić należy tok odnośnego ra- 


rachunkowy zmieniają najwięcej o 2 procenta nie- | chunkn. 
bezpieczności. Nadlo, o ile przyjęto większe niebezpieczeń- 
i stwo, a w skulek tego wybrano procenl niebezpie- 
So 10. czności w środku stojący, podać należy w tych orze- 
Przedsiębiorcy przemysłowi obowiązani są | €zeniach powody, które na taką decyzyą wpłynęły. 
udzielać zakładom ubezpieczania robotników na Przed rozstrzygnięciem w ostatniej instancyi 


wypadek przygody, gdy tego zażądają, wyjaśnień rekursów w sprawach zaliczenia do klas uiebezpie- 
co do sposobu wykonywania przemysłu, jakie są | Czności i procentów nicheznieczności wyslucha Mini- 
potrzebne celem zaliczenia onychże do klas niebez- | Sterstwo spraw wewnętrznych biegłych z koła przed- 
piećzności i stóp procentowych niebezpieczności | siębiorców i roholników. 
w myśl niniejszego rozporządzenia. ; 

W orzeczeniach, które stosownie do niniejszego i 3. 11. 
rozporządzenia, zakłady ubezpieczenia robotników Rozporządzenie niniejsze wchodzi w wykona- 
na wypadek przygody wydawać będą w przedmiocie | nie od dnia 1. stycznia 1900. 
ztew:dowanego zaliczenia przedsiębiorstw ich za- 
kresu do klas niebezpieczności i stóp procentowych Thun r. w. 


niebezpieczności, podawać należy dokładnie właści- 
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1. Wzór podziału klas niebezpieczności i zaliczenie stóp procentowych 
niebezpieczności do klas niebezpieczności. 


Mianowicie obejmuje: 


Podklasa A stopy procentowe niebezpieczności i aż do 3 włącznie, średni procent niebezpieczności 2, 
n B , » » a 2» Ë » » ' $> 4, 
Klasa nichezpieczności I ,„ A A AS 8 s P " a 6, 
» » II , A » ca M » z > 9, 
s ? IE 5 p 0 a > i 5 : I, 
> p Wa p » ISA LO ś á : s 16, 
|» A NASZ A z 16,59 58 P A A 3 20, 
h 5 V s o 20. 20 > r 4 X 25, 
Sn EV ; r 25, „ 3 , 3 : b 31, 

; 5 MI - : s Bl og 4 s : > 3 25, 
: ; Ibm 5 M BO e o AŻ 5 z s > 48, 

3 = Da y P s AS OO A A 3 i 5), 

A 5 NI a 5 BO e o BH > > r k TA, 
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2. Podział przedsiębiorstw, obowiązkowi ubezpieczania na wypadek 
przygody podlegających, na klasy niebezpieczności w porządku syste- 


matycznym. 
Klasa 
Grupa L. KAB osci 
Przedsiębiorstwa rolnicze i młyny. 
a) Przedsiębiorstwa rolnicze używające motorów. 
1 Przedsiębiorstwa używające pługów parowych . . 1 s n s oa 144141101 XI 
Przedsiębiorstwa używające młocarni: 
2 z molakamigparowymuewo"". . , . . „ « © Ea. . a XII 
3 z innymi motorami A X 
Oznaki mniejszej Michezpieczności: Dostateczne bezpieczeństwo przyrządu zasilającego 
lub samodzielny przyrząd zasilający. 
4 Przedsiębiorstwa używające przyrządów do parzenia paszy . . . . sa sA VI 
5 Przedsiębiorstwa używające sieczkarni . . . XII 
Oznaki mniejszej niebezpieczności: Takie urządzenie "Só żeby ANAIS: sama 
przez się przestała działać, gdy rohotnik zachowuje się nieostrożnie. 
6 Przedsiębiorstwa rolnicze używające kosiarek . . . ech="[" sów XI 
7 Przedsiębiorstwa używające siewników . . . 1 1 a ara 4 0 11 ) IM 
b) Młyny. 
8 Czyszczenie zboża . . 3 E E E Da E S D a PE I ET VI 
Młyny (fabryki kaszy, krap)t: 
9 a) młyny kunsztowe . . . n azomioo EE N VIl 
w zakładach wiedeńskich i i Poj PONO O EO OO WO 2 VI 
w zakładach berneńskich i gradeckich . . ; a: SCĄCH"* VIL 
10 b) przedsiębiorstwa nie urządzone jako młyny kunsztowe . . . . . . . . VII 
w zakładach wiedeńskich i salzburskich . . . . «1 1 a 1 24. 1 VI 
w zakładach berneńskich i gradeckich . . . . a . « m 2 1 1» 1 VIII 
W Zekady WSA RAM „ o 6 0 0 6 6 B a 6 A0.EJO BAD JAWA R GIG $ VII 
IZAWEGAS- b: o 2 6/6 © © A 6 6 a a a „CANONA VIII 
13 MIYNYZPNYGIACENNENE 00. m 2-7. mó 2 104 o wd SME IX 


Grupa II. 


Koleje żelazne i składy towarów. 
a) Koleje żelazne. 
14 Koleje żelazne parowe, wszystkie przedsiębiorstwa onychże łącznie z A> 
stwami pomocniczemi . . . VIII 
Uwaga. Przy ustanawianiu klasy niehezpieczackci obok pódanej wzięto w y rachihę 
owo podwy ższenie ciężaru, które koleje żelazne parowe ponosić muszą na zasadzie posta- 
nowień ostatniego ustępu artykułu VII. ustawy z dnia 20. lipca 1894. (Dz. u. p. Nr. 168). 
Koleje drogowe: 
15 parowe. . VII 


Go w tytule koleje żelazne parowe A OEnieno względem ustanowienia klasy nieleż- 
pieczności stosuje się i tulaj. 


16 elektryczne . . . n T E . aa r. VI 
17 posługujące się siłą zwierzęcą SEMC z « Rog „NOWE i VII 
18 Koleje nie posługujące się ani siłą żywiołową a: ani w GE > o © O GLNENE X 


E E A e a . «w. X 


196 


Dzęść LXVIH. — 163. Rozporządzenie Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 23 sierpnia 1899. 


niebezpiecznośc i 


b) Inne przedsiębiorstwa przewozu lądem. 


20 
21 
22 
23 


24 


Przedsiębiorstw» pocztowo-wozowe . 

Przedsiębiorstwa pogrzebowe . 

Przedsiębiorstwa powozów najemnych (EE Mk aski 3 ). 

Przedsiębiorstwa omnibusówe . à no ZA N. 

Wozy ciężkie (z budulcem, w eslem. E M pakami  pełnemi, 
bydłem itp.) . . E š 

Wozy lekkie (wozy lone owe TERNE na erora kar TOR FL. EF 3 

Transport ciężarów bez używania zwierząt pociągowych forsa zakłady poslu- 
EREA NED o 0 m a W MCO GZ. e. 

Przedsiębiorstwa elka sog + T o 


Oznaki mniejszej niebezpieczności przy przedsiębiorstwach grupy Il b: Wykonywanie 
przedsiębiorstwa w małych miaslach i po wsiach. 


e) Przedsiębiorstwa przewozu wodą. 


28 
29 
30 
3l 
32 
33 
34 


35 


Przedsiębiorstwa żeglugi parowej: 


na rzekach i rzeczkach 
na jeziorach śródkrajowych 
Mosty ruchome, przewozy, promy kolewretnej TAE dak, te sjekty. 
Przedsiębiorstwa tratwowe a 
Przedsiębiorstwa spławu drzewa , : 
Zakłady najmu łodzi wiosłowych i żaglowych 5 s 
Żegluga na rzekaeli, rzeczkach, kanałach i jeziorach śródktajowych (bez silni paro- 
wych) do przewozu ludzi i towarów. . . . . 
Przedsiębiorstwa ładowania i wyładowywania SMG ; 


d) Przedsiębiorstwa składów towarowych. 


36 
37 


38 
39 


40 


4.1 


Przedsiębiorstwa domów składowych i przedsiębiorstwa składów towarowych używa- 
jące przyrządów mechanicznych motorami poruszanych 

[nne przedsiębiorstwa składów towarowych . 

Składy hurtowne drzewa ,. ; 

Składy hurtowne węgla . . . . . . . TOR: : ma 


Tytuły grupy II d nie obejmują zarazem transporiu towarów. 


Grupa III. 


Huty i ich przedsiębiorstwa poboczne; kopalnie minerałów 
niezastrzeżonych. 


Koksownie . 
Huty żelazne i stalowe: 
a) pudłownie i fryszownie . 
w zakładach wiedeńskich i sala ced : 
w zakładzie berneńskim . 
b) Szmeleownie tyglowe . i ; 
c) Huty do wyrobu stali Pesce nitra, a 23 i Marica A 
w zakładach wiedeńskich i salzburskich . 
w zakładzie berneńskim . 


44 Kopalnie nafty . 


45 


Kopalnie wosku ziemnego 


Klasa 


VI 

LI 
IV 
VIII 


XII 
VII 


II 
IX 
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Klasa 
niebezpieczności 
46 Młotownie i wytłaczarnie większych rozmiarów . . » oaoa a a a a 12 1 VHI 
i w zakładach wiedeńskim i salzburskim 4 p<WZEENAWIÓ  ESDBL VII 
f wszakiidzieskeneńskm -m a S E "o... . „dm Ix 
47 Wielkie piece . . . ROI STR. a, ... WWW. O. M X 
Í w zakładzie prana s LAB 4 Soo 2, MR OWENA + ZS: VII 
Walcownie: 
48 a) Walcownie wymiarowe i walecownie drutu . . . « . . . . . . «o.o. VIII 
49 b) Walcownie sztabowe . . . š EW E a e a VIII 
w zakładach "adi 1 PA s + a „ei a |. VIL 
w zakładzie berneńskim . 6% „s ea o 0 o 005 6 X 
50 ORBIEchowme do blachyacienkiejj s om... ARN VI 
51 d) Blachownie do blachy grubej . . NOE. Pi O VIII 
w zakładach wiedeńskich salzbur. To Z... a VII 
wzakładzie berneńsk ie... a. 60 6 a e a 0 A IX 
52 Huty miedziane i mosiężne . . . + "AJENECCZ E054007 NERO - GI VH 
53 Huty i waleownie cynku . . . . . . 5 (0 O t <a off e o IV 
Grupa IV. 
Kamienie i ziemie. 
a) Łomy kamieni. 
54 Łomy marglu cementowego . 8-4 IX 
55 Łomy granitu, marmuru i piaskowca z AWA Feu nalen ii na Mme 
| nie brukowe i wyroby kamieniarskie . . s kefmgó © E a VIII 
56 Łomy łupku . . . . BP 05% 6 ; E 0000 i XII 
| 57 Źwirownie, z RJ B żwiru . . 40 0 A/Wo E E XII 
Tłuczenie żwiru: 
58 a) w przedsiębiorstwie używającem machin . . SE GAIĘEOĆ: s 4% VIN 
59 b) w przedsiębiorstwie TECZNEMOW O" O „ME. Aa X 
60 Inne żwirownie ; aer XII 
61 Wydobywanie i AC: ba narzutowych EE N o © B X. 
W przedsiębiorstwach grupy IV a uważa się: 
Za oznaki mniejszej nicbezpieczności: Pomyślue stosunki lomu, gdy niehezpieczeń- 
stwo zasypania ograpiczone jest do najmniejszych rozmiarów; w lomach pod ziemią: Cał- 
kiem odpowiednie umiejętne kierownictwo z zaprowadzeniem wszelkich potrzebnych urzą- 
dzeń ochrończych i jeżeli materyały wybuchowe nie są używane. 
Oznaki większej uiebezpieczności: Kruchy kamień, zesuwający się łatwo, niepomyślne 
f stosunki lomu (zwieszające się ściany skał); używanie materyałów rozsadzających, o ile 
przedsiębiorstwo nie jest prowadzone całkiem odpowiednio i umiejętnie. 
b) Kopalnie. 
62 Kopalnie piasku i żwiru XII 
63 hme kopalnie IX 
Ozna aki mniejszej E E Ściany Kona nie wydrążone sd golit i nic ze- 
suwające się łatwo; odbudowa piętrowa. 
Oznaki większej niebezpieczności: Niepomyślne stosunki odbudowy; ściany kopalni 
zesuwające się łatwo lub wydrążone od spodu. 
64 Kopalnie lorfu . JII 
Oznaka większej niebezpieczności: Anię machin. 
c) Obrabianie kamieni. 
65 Rzeźbiarnie (zdobienie ormamentacyjne i figuralne) I 
66 Wyrób cementu, z wyłączeniem wyrobu beczek y 
67 Fabryki towarów cementowych ill 
68 Szlifiernie kamieni szlachetnych Iii 
69 Młyny gipsowe x M 
IV 


70 Wyroby nagrohków Emietny di) 


e KK 


198 


71 


79 
73 
74 
T5 


76 
aa 
78 
79 
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Fabryki towarów granitowych i marmurowych . 
Wapielnie: 
a) o piecach kolistych 
b) inne wapielnie ; 
Wyrób kamieni młyńskich i ZERA 
Młyny kwarcu i feldspatu . : 
Obrabianie łupku (z wyjątkiem ERE aa MEJ 
Przedsiębiorstwa używając e molorów 
Przedsiębiorstwa nie używające motorów . 
Zakłady kamieniarskie (do robót w warsztatach i ua budowach) 
Szlifiernie i tokarnie kamieniarskie 


d) Wyroby z ziem. 


80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 


9i 
92 
93 


94 
95 


Wyrób towarów szamotowych r 

Płóczkarnie kaoliny (poreelanówki), gliny i i ziemi a 
Wyrób kitu . 

Wyrób kredy : 

Wypalanie magnezytu . 

Wyrób towarów majolikowych . 

Fabryki porcelany . f E a: 

Wyrób szmirglu . . . . r 

Fabryki towarów syderolitowych i iz terakoty 

Fabryki fajansowe o 6 


Fabryki pieców glinianych . . . . o GJENONOGCG o 


Wyrób towarów glinianych w ogólności: 

a) przedsiębiorstwa używające machin 

b) przedsiębiorstwa nie używające machin . 
Wyroby torfowe (Torfstreu, Torfmull) . 


niebezpieczności 


We wszystkich poprzedzających oleh grupy W d borilnięty jest” w AE na ae 


wanie materyału surowego. 
Cegielnie (piece do cegieł, łącznie z uzyskiwaniem gliny): 
a) Cegielnie machinowe. . . . . . some 
b) Ręczny wyrób cegieł . $ 
w zakładach praskich i N 
Oznaki mniejszej niebezpieczności: Jak w kopalniach. 


e) Szkło. 


96 
7 


99 
100 
101 
102 


' 


Fabryki szkła (z wyłączeniem szkła stołowego) . 
Malowanie na szkle, wykwaszanie i wyciskanie 
Oznaka większej niehezpieczności przy "wykwaszaniu A 
parowych. 
Paciorki szklane i guziki szklane, wyrób i obrabianie 
Rafinerye szkła . . . « . . . . *. 
Szlifiernie szkła . . . . 9 6 3 
Fabryki szkła zwier aneao i PT 
Fabryki szkła stołowego . 


Grupa V. 
Wyroby z metali. 


a) Wyroby z metali szlachetnych. 


103 
104. 


Fabryki towarów złotych: 
Przedsiębiorstwa używające molorów 
Przedsiębiorstwa nie używające molorów . 


. 


Używanie dmuchawek 


Klasa 


T 
yI 


VII 
VI 


ME 
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Klasa 
niebezpieczności 
Fabryki towarów srebrnych. 
105 Przedsiębiorstwa używające IMO(OROWIESE 96: POZO =. IV 
106 Przedsiębiorstwa nie używające motorów . . « oo IMĘ B 
107 Wyzyskiwanie odpadków złota i srebra (i zakłady To wała EG ki (szt) Mszę V 
108 Wyrób towarów leońskich . . . . . . . ZE ma We i 4 R II 
b) Żelazo i stal. 
109”Wyrób plecionek drucianych 0.002 0 3 maki „żona IV 
MIORNADTYKI szauvow iUn drucionyen ae "RaZ. [V 
111 Fabryki sztyftów drucianych . . . . . . NE 013%  SJZNOJENNEW x IV 
w zakładzie berneńskim . . . ; NEJ « „OEGCZEBSZOE Vy 
WIE IDEG m a Bb Ba © © 0.6 a c a A A u a 9 SGAAGNĘC M II 
Fabryki towarów z blachy żelaznej: 
113 Przedsiębiorstwa używające motorów . . s e nora 09 A VI 
114 Przedsiębiorstwa nie używające motorów  ņ@ . . . « « « «1 i | e II 
115 Tokarnieżelsza . AWEBNIP |... EA GP HI 
Odlewnie żelaza i stali: 
116 Przedsiębiorstwa używające MIOLOTONY A m P o o r VII 
117 Przedsiębiorstwa nie używające motorów . . A Vv 


Oznaka mniejszej niehezpieczności: Wyłączny wyrób omg» ch pz 


118 Fabryki towarów żelaznych i stalowych (przedsiębiorstwa wyrobu towarów żelaznych 
i stalowych pod innymi tytułami nie wymienionych, w których przeważają roboty 
ślusarskie, tokarskie itp. bez odlewania i bez używania żórawi i dźwigni) w V 


Oznaka mniejszej niehezpieczności: Wykonywanie robot przeważnie na fnadłach, 
* - imadełkach itp. w przedsiębiorstwach ręcznych. 


119 Wyrób towarów galanteryjnych i kramarskich żelaznych i stalowych . . . . IV 
Oznaka mniejszej niebezpieczności: Jak w fabrykach towarów żelaznych i daw 
120 Szlifiernie żelaza i stali (polerowanie) . . aa a "Z: IW 
121 Szlifiernie żelaza i stali używające większych kmieci szybko BEA Gaw VIE 
122 Fabryki naczyń emaliowanych (wyrób i emaliowanie) . . . Sat 0% ACME [V 
123 Zakłady emaliowania (emaliowanie naczyń lanych i blaszanych) . . . . . anao [l 
PA Fabryki pilników « a A. KE E E EEN IV 
125 Wyrób pilników . . . . R CZENON=2 u NSOROROWE © 4 wt ji 
126 Kuźnie wyrabiające młoty i ae] AC: SER PME E od VIL 
Wzakkdzie praskinosz ZZ ARN VIII 
Fabryki kas i sprzętów żelaznych: 
127 Przedsiębiorstwa używające motorów . . . . . GS MME OE v 
125 Przedsiębiorstwa nie używające motorów . . LL a s s a a e u 0 1 I 
EA VAE NEIN o aa a oO | Ona SE ZA 1 lv 
Kużnie nożownicze: 
180 Przedsiębiorstwa używające motorów . 1 noa a oa a a a 1 = IV 
131 Przedsiębiorstwa nie używające motorów . NO 2 20 PNE 6 846 9 JĄ II 
M2m Fabryki igict ao a m 6 o 0 B 6 M 0 6 a ANIE HI 
Fabryki gwoździ i gwoździownie: 
135 Przedsiębiorstwa używające motorów . . . . « „a a a oso a e A IV 
4 Przedsiębiorstwa nie używające molorów lub używające ich tylko do poruszania 
miechow e o 6 o o 60 6 Goa 6 e a OOO 0 Du OC 0 II 
Ślusarnie (wyrób towarów ślusarskich) : 
135 Przedsiębiorstwa używające motorów „A V 
w zakładzie wiedeńskim s e w ag To ea e r E E VI 
136 Przedsiębiorstwa nie używające motorów Hi 
Oznaka mniejszej niehezpieczności: Jak w fabrykach towarów żelaznych i i stalóyy c 
EWY Wyrób Beo iania e © 0a 6 AG o OWO a a 4 6 « "= V 
138 Kosarnie. . . OWCY. ZEM 6 o o no IV 


Oznaka mniejszej niehezpieczności: Wyrób towarów surowych. 


(Polulach. ) 150 


OUU =: mojddezszaiesa o bała nm abo dg” Rów dia 0 aż EY aa PAJO 4 . r O iyonamaik=ażdł ak e a a 


klasa 
niebezpieczności 
I30 WANNA EN ""E" A EDZRENOES 0 ESR IE 
0) BziokdsiOdAWDZONAGWO e 0 Ba a a O 6.6 6 © » $ 6 6 AGA A A A E N 
Mune platnerskiet we o e a a a R, IH 
c) Metale nieszlachetne i stopy. 
2V y roD towarow oo wanych i cynkowych e 2 i 
143 Fabryki towarów bronzowych . . . . . 4 GWBAB ONE I 
144 Wyrób towarów z chińskiego srebra ac dw eilti itd.) e HI 
145 Zakłady galwanoplastyczne . . P 062 „U? SRR: a e "ANONEINE IN 
146 Zakłady mosiężnicze . . . . . . . > + «/«» <JENESŁ oWiikke - W I 
147 Kollarnie . . . N=OLSTONE .. E L a a a O =. IM 
148 Wyrób blachy "mek ZZ E — © GA GG6 2 © IV 
149 Wyrób drutu metalowego . . SNS SZEPOJa © db a Glowa ©  JWEWIE II 
150%lokamie:do metalum FASO EN. OWA SESE II 
151 Wyciskanie metali . . . . . . . Gm ok ao Boe ; F A HI 
Zakłady do wyciskania, wybijania ı E ZR metalu Ga ak T ioi dali 
zdobin, form blaszanych, okuć do fajek itd.): 
159 Przedsiębiorstwa używające molorów ANN VI 
153 Przedsiębiorstwa nie używające motorów aa. a e a a a. HI 
Odlewanie metalu: 
154 Przedsiębiorstwa używające ORR « © 6 © O BWS OJOTENIENEN o ii 
155 Przedsiębiorstwa nie używające motorów : 5 a ol SETA IV 
Oznaka większej niehezpieczności: Wyrób większych OWE ów. U 
Fabryki guzików metalowych: 
156 Przedsiębiorstwa używające MoLOTÓW AK SAGA aa II 
Przedsiębiorstwa nie używające motorów . . e 6145 OGGIEE I 
58 Fabryki towarów metalowych kramarskich i galanteryjnych Nee "EW. . Ui 
Szlifiernie metalu (polerownie): 
159 Przedsiębiorstwa używające motorów . . . EN OOOECE SwAEŁo 5 6 HI 
160 Przedsiębiorstwa nie używające motorów o. . . . . . - «4 MINECE: LI 
161 Fabryki towarów metalowych w ogólności . . . MI 
Oznaka mniejszej niebezpieczności: Przeważnie wyrób pomniejszych przedmiotów. 
162 Wyrób rurek na naboje (bez napełnienia) . . IN 
Oznaka mniejszej niebezpieczności: Używanie machin poddających materyaly auto- 
matycznie. 
163 Odlewnie czcionek . . . =. mm I 
Oznaka mniejszej niebezpieczności: Używanie machin kompletowych. 
Konwisarnie: 
164 Przedsiębiorstwa używające motorów . . . . . . . . .*. . 6 IV 
165 Przedsiębiorstwa nie używające motorów . . . . . 1 1 11 210 1 II 
Grupa VI. 
Machiny, narzędzia, instrumenta, przyrządy. 
a) Machiny, narzędzia, przyrzady. 
166 Przybory do pomp, kotłów itd.. . . . Jw ROSE JCME w". AE M 
167 Wyrób'micechnów 08. NESOENOSCACNWE -. 6. ANIE . IH 
Wyrób i zaprowadzenie gazociągów, wodociągów i urządzeń do ogrzewania: 
168 Przedsiębiorstwa używające motorów . . . o . . 1 e 1 4 4 1. . SB: VI 
169 Przedsiębiorstwa nie używające motorów . . 1 1 1 1 4 a a ror 2 101 - . V 
170 Knźnie do wyrobu kotoi a BEMA. - a goić XI 


Oznaka mniejszej ening, Riton anie maszynowe. 
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Klasa 
niebezpieczności 
71 Fabryki grępli . 0: Ili 
2 Wyrób przyrządów do chłodzenia III 
173 Fabryki machin rolniczych s V 
w zakładach wiedeńskich i praskich VI 
74 Fabryki lokomotyw . ix 
75 Fabryki machin w ogólności ba kotlarni) s ; VI 
w zakładach saleburskim, gradeckim i tryestyńskim A VII 
Slusarnie machinowe i warsziaty do naprawiania: 
176 Przedsiębiorstwa używające motorów . SI 
7 Przedsiębiorstwa nie używające molorów IV 
Budowa mlynów i reparacya: 
175 jeśli są używane machiny do obrabiania drzewa . VIII 
ZO jeśli roboty wykonywane są ręcznie . V 
150 Fabryki machin do szycia i części składowych BRB aachia > M 
Oznaka większej niebezpieczności: Istnienie odlewni lub używanie Ode io ae- 
biania drzewa. 
151 Wyrób przyrządów do wody sodowej i syfonów Iii 
182 Wyrób sikawek i przyborów do gaszenia ognia IV 
158 Fabryki warsztatów tkackich i przyborów do tychże . vV 
154 Fabryki narzędzi . VI 
b) Srodki transportowe. 
155 Fabryki kół do jeżdżenia (welocypedów) JA 
156 Zakłady budowy statków . <a MROWIEC WA VII 
Oznaki mniejszej, względnie większej aeeai Mniejszy lub większy rozmiar 
właściwych prac w warsztatach okrętowych; kierowanie robotami i nadzór nad niemi 
z troskliwością i ogłędnością właściwą przedsiębiorstwom wojskowym tego rodzaju. 
187 Zakłady budowy statków (budowa łodzi), przedsiębiorstwa wyrobu łodzi i statków 
drewnianych nie używające motorów . 5 dd VI 
Fahryki powozów: 
155 Przedsiębiorstwa używające motorów . IV 
159 Przedsiębiorstwa nie używające motorów JIT 
Oznaka większej niebezpieczności: Używanie EN e moe ślości "LM do 
obrabiania drzewa (pił kołowych i taśmowych, strugarek). 
190 Fabryki wagonów VII 
w zakładach Miedeńskich i i sA VIII 
w zakładzie praskim MI 
c) Broń palma. 
Wyrób strzelb i fabryki karabinów: 
IE Przedsiębiorstwa używające molorów . IV 
Przedsiębiorstwa nie używające motorów: 
192 a) bez napełniania nabojów . II 
193 b) z napełnianiem nabojów . : IV 
194 Fabryki części składowych karabinów (części skladowych dów di podług lać i 
kacyi niebezpieczności przepisanej w grupie V b dla ślusarni (wyrób towarów ślu- 
sarskich). 
195 Wyrób dział IX 
196 Zakłady probiercze dla broni palnej ręcznej . e X 
Oznaka mniejszej niebezpieczności dla przedsiębiorstw grupy VI CG: ae robo- 
tami i nadzór nad niemi z troskliwością i oględnością właściwą przedsięhiorstwom wojsko- 
wym tego rodzaju. 
d) Narzędzia fizyczne i chirurgiczne, przyrządy do mierzenia czasu i do 
oświetlania. 
Wyrób narzędzi i przyrządów (chemicznych, farmaceutycznych, chirurgicznych. mma- 
tematycznych, optycznych, fizycznych): 
197 Przedsiębiorstw a używające motorów . il 
198 Przedsiębiorstwa nic używające motorów ] 


15U* 
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Klasa 
niehezpieczności 
Wyrób wag rozmaitej konstrukcyi: 
199 Przedsiębiorstwa używające MOTOROWE r JSZSTE TWE. I 
200 Przedsiębiorstwa nie używające motorów . . DERE II 
Oznaka mniejszej niebezpieczności: Brak machin do arieni. NSi 


Machiny i przyrządy do oświctlania elektrycznego i transmisyi siły, ich wyrób i zapro- 


wadzanie : 
201 Przedsiębiorsiwe używające molerów „AND. W 
202 Przedsiębiorstwa nie używające motorów  . . . . 1 1 4 2 2-4 R: N 
Telegrafy elektryczne, telefony i piorunochrony, ich wyrób i zaprowadzenie: 
203 Przedsiębiorstwa używające motorów i 5 
204 Przedsiębiorstwa nie używające motorów . . . . . . . . z SE IV 
205 Fabryki lamp i latarni . . . me * E Z s IH 
Oznaka większej ENEAS Istnienie odlew ni. . 
Mechanicy: l 
206 Przedsiębiorstwa używające motorów . . . . ER a a a IV 
207 Przedsiębiorstwa nie używające motorów . . . . . . . . . "BP ze I | 
Fabryki zegarów (bez wyrabiania puzder zegarowych): 
208 Przedsiębiorstwa używające motorów . . . . Ryż mę x A I f 
209 Przedsiębiorstwa nie używające motorów . NENE: : 1 ouf B 
Fabryki wodomierzy: 
210 Przedsiębiorstwa używające motorów . . . . . . . . . . . a Moze NI 
SAM Przedsiębiorstwa nie używające niotorów . . . je. aa PYT l 


e) Instrumenta muzyczne. 


Fabryki fortepianów i harmonium : 
212 Przedsiębiorstwa używające motorów . . . IN 
Oznaki większej, względnie mniejszej niebezpieczności: | Mniejszy lub większy rozmiar, 
w jakim się używa machin do obrabiania drzewa. 


213 Przedsięmiorntwanienzywającemotoróww AES I 
Wyrób narzędzi muzycznych w ogólności: 

214 Przedziębiorstta używającemobrówan "m H 

215 Przedsiębiorstwa nie używające motorów . . ARGO 16), 7 6), flee CE WIAŃ AE I 

żilicaBudowacigatów ew" Sa WN ARES Il 


f) Przedsiębiorstwa używające motorów do transportu i 
Najem motorów. 


do innych celów. 


217 Windy poruszane molorami . . . « « . «. . « « 1» » MER TR M 
218 Żórawie parowe . . . „e w UTNAKW "WY 6. VIN 
219 Zakłady trudniące się Em slip Ro. ZE A. sy MR. =. VII 
220 Przedsiębiorstwa parowe do rozmaitych celów . . . . . . . SŁ V 
221 Przedsiębiorstwa elckuyczne do rozmaitych celów . . . . . . MA. ..50. Ill 
222 Koleje podjazdowe, górnicze i fabryczne poruszane para . . > : „akt VII 
/ 
Grupa VII. è 


Przemysł chemiczny. 


a) Fabryki do wyrobu płodów chemicznych i przetworów farmaceutycznych. 


293 Fabryki do wyrobu płodów chemicznych (łącznie z przedsiębiorstwami pomocniczemi) U 

w zakładach wicdeńskim i praskim -m NARA SEE VI 
24 Zakłady do proszkowania NSE ESEJE Y 
295 Młyny do siarki . . . . > 2 CNA. 00 „AJ 7070 V 
296 Fabryki płodów Rom «w WASRONUSKJSCJEEW. a 30%. „ge b 2 TV 
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Klasa 
niebezpieczności 
b) Materyały barwierskie i farby. 
227 Fabryki ołówków. . . . +9 S YY Oa o O PR? > w 
225 Wyrób czernidła drukarskiego LAG (o To ". PZ. Ró: I! 
220 Fabryki janbłzienmych 5 003 SE ŚW UMO . MESA « | 7 V 
Fabryki farb w ogólności: 
230 Przedsiębiorstwa używające motorów . . . SŁUGĘ e". IE M 
f ŻA Przedsiębiorstwa nie używające motorów . . . . . . gg LUK T il 
Sdzaelatcie drzewa fMrbierskiego (mind EE à y 
233 Wyrób lakieru. pokostu i farb lakierskich . . . . . . . EE |. 3P JT IW 
234 Wyrób farb do porcelany, emalierskich i do szkła . . . . «/«, 0 5 Eg - W 
235 Wyrób kopciu . . . : -M ae Iit 
236 Wyrób czernidła do EG e eie sali nade. + EE 5 II 
237 Fabryki atramentu . + ASS" "- . „Pim. . al. hw. R I 
238 Fabryki ultramarynu . . . . . . . » © SABER o «To. wlać III 
c) Smoła i żywiee. 
Fahryki asfaltu: 
239 Przedsiębiorstwa używające motorów . . . . . . . . . RE: a" moc VII 
240 Przedsiębiorstwa mie używającemojciówwiew "SSN Sm V 
24| Fabryki mastyksu i masy ochraniającej ciepło . . . . IV 
Oznaka większego piebezpieczeństwa: Nakładanie masy 'ochraniającej cieplo przez 
robotników przedsiębiorstwa. 
ZADA Fabryka. olejków eterycznych mone e I 
243 Fabryka wytworów destylacyi żywicy . . . IV 
244 Fabryki wytworów smołowych (kwasu KJER, ON. kar! „ad teka 
dachowej, smołytedparowanejutdją 45784. FA a MI 
d) Materyały wybuchające i towary ogniowe. 
245 Wyrób celluloidu . . . MI 
246 W;ytwory strzelające (podpały rozsadzające, kapsle rozsadzające, mae Padały” do 
podkopów, środki sygnałowe) . . . « GARE 0% 2 W XI 
247 Wyrób i używanie przedmiotów pni Z T 20. „9 75 XII 
| 248 Wyrób nitr ocelulozy (mokrej) . e ~ z. W W 
249 Proszek nitrocelułozowy, wyrób i Ioięniacya (także ib boj | ik m6 VI 
250 Wyrób nitroglicerynu . . . . EPEE © XI 
25I Proszek nitroglieerynowy, w dh i manipulacya (także vaD ibaa wy . "AR VII 
252 Proch strzelniczy. wyrób i manipulacya (także wyrób nabojów). . . SE MIH 
253 Środki rozsadzające, wyrób i manipulacya (z wyłączeniem prochu szen) AE XI 
254 Podpały i lonty do amunicyi artyleryjskiej . . . «. 1 1 1 1 1 4 4 2 2 1 ; VM 
255 Wyrób lontów . . . VIII 
Oznaki mniejszej 1 obezgiecznaści 'dla wszy: pstkich posrazich przedsiębiorstw GR 
) VII d: Doskonałe urządzenie w taki sposób, żeby nie należało lękać się przygód nawałnych; 
kierowanie robotami z troskliwością i oględnością właściwą przedsiębiorstw. om w ojskowym 
tego rodzaju. ° 
256 Fabryki zapałek (towarów ogniowych, bez obrabiania drzewa) . . - « « . . . . Il 
e) Odpadki i nawóz sztuczny. 
257 Młyny do kości (stępy) . v 
258 Zakłady do ekstrakcyi uszezu ; Z kości (jako PZERE biorstwa samodzielne) sl 
Warzenie kleju: 
259 Przedsiębiorstwa używające motorów Mell 
260 Przedsiębiorstwa nie używające motorów Ill 
Oznaka większej niebezpieczności: Używanie benzyny do ekstr aktu tłuszczu. 
Fabryki spodyum i nawozu sztucznego: 
261 Przedsiębiorstwa używające motorów T 
262 Przedsiębiorstwa nje używające motorów . iN 
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Klasa 
niebezpieczności 


Grupa VIII. 


Materyały do ogrzewania i oświetlania, oleje, ogrzewanie i 
oświetlanie. 


a) Materyaly do ogrzewania i oświetlania. 


263 Fabryki cegiełek opałowych (briquetles) . . z O t IN 
Zakłady topienia tłuszczu i łoju. fabryki margaryny i M wte 

264 Przedsiębiorsiwa używające motorów lub kolłów parowych . . . . V 

265 Przedsiębiorstwa nie używające motorów lub kotłów parowych f ; - IV 
Lejarnie świec: 

266 Przedsiehiorstwa używające molorów . . . . TAR Je IV 

26% Przedsiębiorstwa nie używające motorów . . TW A H 

268 Fabryki gazu oświetlającego (wraz z instalacyą) zma: w ; d d IV 

Z09WRafnenye nally -r „ERO. SE . ; MI 
Fabryki mydła: 

270 Przedsiębiorstwa używające motorów . . . . . . . . . . R: : IV 

ad Przedsiębiorstwa nie używające motorów . . . . NEC ać S Thig ; II 

272 Fabryki stearyny i gliceryny . . . IV 


Oznaka większej niebezpieczności: Dżywe anie e przyrządów do ekstr: ikcyi kw: asu AT 
wego i gliceryny. 


Woskobójnie : 
778 Przedsiębiorstwa używające molorów . . . . . e mu i II 
274 Przedsiębiorstwa nie używające motorów . . . SE "p "T I 


b) Oleje i tłuszcze. 


275 Wyciskanie oleju lnianego i rzepakowego (tłocznie i stępy) . . . V 
276 Fabryki oleju a oleju na smarowidło, cerezyny, KG Ę wyłączeniem 
fabrykacyi Swie) SEa: 5 : mać V 
Oznaka większej ERO EI nE PENER do E i Wa 
271 lMabkykaolejuós . (Ab o. JR NN aa a aa JE a: MI 
ZZAMnerrealegun e e 207 A. > no E "LIE V 
Fabryki pachnideł: 
240 Przedsiębiorstwa używając e motorów „a. 1 Z" WOŻE ; tl 
250 Przedsiębiorstwa nie używające motorów 
Fabryki smarowideł (bez destylacyi materyałów siirowychi: 
281 Przedsiębiorstwa używające molorów . . . . . . . , T 5 HI 
282 Przedsiębiorstwa nie używające motorów . . . . . . r Agi : ji 
Wyrób tluszczu folarskiego: 
283 Przedsiębiorstwa używające molorów . . . . . . Mać NE Il 
254 Przedsiębiorstwa nie używające motorów . REWA " D II 


c) Ogrzewanie i oświetlanie. 


985 Przedsiębiorstwo kuchni parowych . . . HI 
286 Przedsiębiorstwo zakładów oświetlania ianea ZE Z należącą io tego tae 

lacyą przewodów elektrycznych) . . . : : s : MI 

Oznaka większej niebezpieczności: Uży wanie niądów nader menny ch. 
287 Przedsiębiorstwo ogrzewania wodą gorącą i parą  . „SA p. | Z - III 
Grupa IX. 
Przemysł tkacki. 
a) Jedwab. 
288 Wyrób jedwabiufdorszya o FS RSE SE: B 
Fabryki wstążek jedwabnych: 

289 Przedsiębiorstwa używające moloró oSA: B 


200 Przedsiębiorstwa nie używające motorów SAINT A 


Ş 
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Fabryki towarów jedwabnych i aksamitnych : 
291 Przedsiębiorstwa używające motorów 
292 Przedsiębiorstwa nie używające motorów 
298 Filandy, fiłatorya i inkanatorya jedwabiu 
294 Przędzalnie jedwabiu (peli) . 


b) Wełna owcza i inne włosy zwierzęce. 


295 Fabryki piłśni . . . z» 
206 Fabryki sukna pilśniowego WZAŃ EWA kac ae) 
297 Fabryki koców i derek . 
298 Fabryki wełny sztucznej had Gas 
299 Fabryki bal : 
300 Warzelnie włósienia końskiego i i E a 
301 Przędzalnie welny owczej . A 

w zakładzie wiedeńskim . . . aot 5 
302 Fabryki towarów weloianyeh ME tanie, Ikaciwo, a e 

Tkalnie towarów w elnianych (przedsiębiorstwa hez przędzalni i zpreluey)* 


303 Przedsiębiorstwa używające motorów 
304 Przedsiębiorstwa nie używające motorów 
305 Postrzygalnie . . . gag 
Fabryki kobierców i obić praelia de 
306 Przedsiębiorstwa używające motorów . . . . . . . 
307 Przedsiębiorstwa nie używające motorów 


308 Fabryki sukna . ć 
Tkalnie ehustek i szali e 

309 Przedsiębiorstwa używające motorów 

310 Przedsiębiorstwa nie używające motorów . 


c) Len, konepie, kłaki, juta. 


S311 Zakłady międlenia lnu . 
312 Przędzalnie przędzy z lnu i ei Ę 
Przędzaluie konopi i wyrób towarów oda 


313 Przedsiębiorstwa używające motorów 

314 Przedsiębiorstwa nie używające molorów . 

la KZAAMOWHY a » o 86 A Mo e © a 2 A 6 65 A 0 

316 Tkalnie july . T S E a 
Tkalnie Imn: 

317 Przedsiębiorstwa używające motorów 

318 Przedsiębiorstwa nie używające motorów . 


d) Bawełna i półwełna, 


Tkalnie tasiemek : 


ZB) Przedsiębiorstwa używające motorów 
320 Przedsiębiorstwa nie używające mołorów . 
321 Greplarniebaneini Ao SE 


322 Przędzalnie bawelny 
w zakładzie wiedeńskim . 6 3 
Tkalnie towarów bawełnianych (pr zedsiębiorstwa bez pr a i eag 
323 Przedsiębiorstwa używające motorów . 
w zakładzie salzburskim : 
324 Przedsiębiorstwa nie używ ające motorów 
325 Fabryki towarów bawelnianych i pólwelnianych (rzędzie tkanie i i upr selura) 
326 Fabryki knotów . . MOE 0056 £ 
327 Fabryki przędzy do Kicz (e przęgdcalni) . 
325 Wyrób waty (bez greplarni) . SPA. 
3290 Wyrób nici (bez przędzalni) . 


sierpnia 1899. 805 


Klasa 
nicbezpieczności 


iy 
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niehezpieczności 


e) Blicharnie, farbiernie, drukarnie, apretura. 


Zakłady apretury: 


330 Przedsiębiorsiwa używające motorów 
w zakladzie praskim . 2% 
sal Przedsiębiorstwa nie używające motorón 3 
Blicharnie: 
Przedsiębiorstwa używające motorów: 
392 oablichamejpizędzyślmiancjjo A ER: 
338 b) inne blicharnie . . . . 4 2 
334 Przedsiębiorstwa nie używające Moto adi ORNE Ss 6 275 
Farbiernie : 
335 Przedsiębiorstwa używające molorów . 
336 Przedsiębiorstwa nie używające motorów . . «M 
Drukarnie (także łącznie z apreturą i farbierniami, z Ren Kenii 
337 Przedsiębiorstwa używające motoron o o e BBB © 
335 Przedsiębiorstwa nie używające molorów . . . : ai aAA 
339 Zaklady karbonizowania i odtłuszczania wełny (relwe m. R z. 
340 Maglownie (skrzvikonwe) ma a ie SSE 
Ból Folusze . . RR wo a aa e 


f) Towary dziane, koronkowe, haczkowane, haftowane i pończochawe. 


342 Wyrób kwiatów i liści sztuczuych . 
Fabryki towarów pasamonniczych: 


343 Przedsiębiorstwa używające motorów s 

344 Przedsiębiorstwa nie używające molorów No 
Fabryki koronek i bobinetów: 

345 Przedsiębiorsiwa używające motorów . 

346 Przedsiębiorstwa nie używające motorów . 
Hafciarnie: 

347 Przedsiębiorstwa używające motorów 

318 Przedsiębiorstwa nie używające motorów . 
Zakłady towarów pończochowych (bez przędzalni): 

340 Przedsiębiorstwa używające motorów . 

350 Przedsiębiorstwa nie używające motorów 


351 Fabryki towarów trykotowych (bez przędzalni) 
Fabryki towarów dzianych: - 


352 Przedsiębiorstwa używające motorów . . m a mo 2 a 2 4 oe 2 1 
353 Przedsiębiorstwa nie używające motorów . . = 1 1 roa a 263 1 1 
Fabryki guzików nieianych i do bielizny: 
354 Przedsiębiorstwa używające metorów R NASZE 
355 Przedsiębiorstwa nie używające motorów. . . . . « 4 1 14 2 2 0 1, 
Grupa X. 


Papier, skóra, guma. 


a) Fabrykacya papieru i masy papierowej. 


soo abrykneceliozy "IE à a er 5456 0 

w zakładach praskich, berneńskich i i gradeckich 484 O obo 6 0 dwa 6 
357 Fabryki drzewnika (szlifiernie drzewa) i fabryki masy drzewnej . . . . . 

w zakłądziezcradeckno  OJESZZSAZA SIE 
2250 Fabiyi papiEruafniesyjpapierowenSz Z 

w zakładzie gradeckim . . "NET 


Oznaka większej niebezpieczności w poprzedzających trzech tytułach: Używ anie ma- 
chin do tarcia drzewa. 


Klasa 


A 


A 


VI 

XII 
VI 
VIII 
VI 
VIII 


Paz zz _— z 


klasa 
niebezpieczności 
359 Papiernie (fabryla papieru ręcznego bez machiny do papieru lub do masy papierowej, 
używające tylko bolendrów i wiadra) . . . w APA 7h 1Y 
360 Fabryki masy papierowej, lektury kamiennej i kdo = a: JE V 
b) Wyroby z papieru z wyłączeniem fabrykacyi papieru. 
Introligatornie: 
361 Przedsiębiorstwa używające motorów : lI 
362 Przedsiębiorstwa nie używające Molorów . . . . - « a 6 + 2 4.1 A 
Fabryki kopert listowych: 
363 Przedsiębiorstwa używające molorów . . - 6.6 mo Ś SINNEECNE 5 Il 
361 Przedsiębiorstwa nie używające motorów . . . 1. 1 4 2 1 2 1 B 
Fabryki papieru pstrego i lśniącego: 
365 Przedsiębiorstwa używejącemowińw. ... „4.00. 0,0608 A Iy 
366 Przedsichiorsiwa nie nzyrejące motorów a 006 6 AA > l 
Fabrvki towarów kartonowych i konfekcya papierowa: 
307 Drzedsiębiorstwa używające molorów . . 1 4 «4 4 1 re a r 60 3 A II 
368 Przedsiębiorstwa nie używające motorów . s « 1. « «1 « e I 
369 Konlekcya papieru cygarciowego . > NIELS E o li 
370 Wyrób papieru szklanego i szmirglowego . . . - 0 . . . . . 6 8 a Il 
Wyrób lutek papierowych: 
371 Przedsiębiorstwa używające motorów > . . * : W 
372 Przedsiębiorstwa nie używające molorów 6 2 4 La a e a 621 I 
Fabryki torebek papierowych: 
373 Pozedsiębiorsiwa używające molokry . R, I 
374 Przedsiębiorstwa nie używające motorów a . v 1 «4411 1 1 B 
GWO IBEERÓSIOWĆ - a 6 0 0 6 E a AMCZOESEG 4 o IV 
376 Fabryki papieru woskowego i PEREO crom WaW 6 6 © © 5 a A Ge GB m II 
t) Fabryki skóry i surogatów skóry. 
SA Babuykięskuryseezluczncjo NEON ESEE: SKG a W 
Wyróh skóry: 
378 Przedsiębiorslwa z urządzeniem machnowem . 1 1 4 a 1 a s a a a 1 1 IV 
ję zaklecddżie pRSAM Np a o o © o O GAJGSOJNNENE 0 a a a UI 
w zakładzie wiedeńskim i SEE" N 
379 Przedsiębiorstwa, w których używanie machin ogranicza się e do wyrobu garbnika 
i poruszania kadzi foluszowych . : SZ = |" [U 
Farbiernie skóry, lakiernie skóry, zakłady przyrządzania do 
380 Przedsiębiorstwa używające Motoro c [Il 
281 Przedsiębiorstwa nie używające motorów o. . A cóś Fi ll 
Oznaka większej niebezpieczności: Szczególne natężenie ruchu machinow. ego. 
382 Slępy i młyny do dębnicy . .. e a 6 0000 s o aa o U VII 
Oznaka w iększej EE ci: Używanie otwartych machin do darcia i krajania 
dębnicy. 
388 Fabryki ceraly i ledertuchu . . , . sh ; ; mać AE VM 
d) Wyroby ze skóry i surogatów skóry. 
Wyrób towarów rymarskich i siodlarskich: 
384 Przedsiębiorstwa uży wójącemielohiw r «<w. > Lil 
350 Przedsiębiorstwa nie używające molorów o. . NE 2: I 
Wyrób towarów kaletniczych i galanteryjnych 6 GF 
380 Przedsiębiorstwa używające motorów z II 
387 Przedsiębiorstwa nie używające motorów |. e ao s so e so eo oo sorom < B 
(Polnisch.) 151 
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e) Towary gumowe, guttaperkowe i celluioidowe. 


sierpnia 1599. 


Klasa 
niebezpieczności 


388 Fabryki towarów celluloidowych Śr M 
Fabryki towarów gumowych i guttaperkowych: 
389 Przedsiębiorstwa używające motorów . IV 
390 Przedsiębiorstwa nie używające motorów I 
Fabryki towarów tkackich gumowych: 
391 Przedsiębiorstwa używające molorów . . . . . . . I 
502 Przedsiębiorstwa nie używające molorów . . B 
Grupa XI. 
Materyały drewniane i snycerskie. 
a) Wyroby z drzewa. 
393 Zakłady rozdrabniania drzewa opałowego . . . . . . XII 
Tartaki wodne: 
354 Przedsiębiorstwa nie używające pił kołowych . [X 
395 Przedsiębiorstwa uży w ające pił kołowych . . R NI 
Oznaki mniejszej niebezpieczności: Ograniczone uży wanie i kołowych Ta ywanie 
pi! kołowych zabierających samodzielnie materyał do cięcia. 
396 A nie poruszane siłą wodną . . PE XI 
397 Ścinanie drzewa i transport jako pr zedsięhiorstwo. poboczne o XII 
398 Wyrób drzewa do szczotek z używaniem motorów . IX 
399 Pily kołowe i taśmowe e XII 
Tokarnie, snycernie, fabryki lasek: 
Przedsiębiorstwa używające molorów: 
400 a) używające pił kołowych VIN 
401 b) nie używające pił kolowych VI 
402 Przedsiębiorstwa nie używające motorów . ; ; II 
403 Zakłady przyrządzania drzewa lokarskiego używającego mani i VII 
Wyrób beczek: 
404 Przedsiębiorstwa używające motorów VII 
405 Przedsiębiorstwa nie używające motorów . > IV 
Wyrób szpuntów do beczek, przedsiębiorstwa używające mod ów 
406 a) używające pił kołowych 66 Ge v Ef m VIII 
407 b) nie używające pił kołowych 36 VI 
Fabryki towarów drewnianych kramarskich i galantery jnsch: 
408 Przedsiębiorstwa używające motorów . VII 
409 Przedsiębiorstwa nie używające motorów . : lI 
410 Wyrób towarów rzniętych w ogólności (posadzki, endy lgie itp.) M 
411 Wyrób sztyftów drewnianych, przedsiębiorstwa używające motorów VIII 
Wyrób wełny drzewnej: 
4192 Przedsiębiorstwa używające machin do rozdrabniania drzewa . X 
413 Przedsiębiorstwa nie używające A y 
414 Zakłady napawania drzewa . o = VI 
415 Stolarnie wyrabiające paki, nóające Roforów X 
416 Fabryki pudełek, używające motorów VII 
417 Fabryki rznięcia korku I 
Wyrób sprzętów: 
418 Przedsiębiorstwa wyrobu sprzętów z giętego drzewa : IV 
419 Przedsiębiorstwa wyrobu urządzeń do mieszkań (przy robotach sokeaan C 
cerskicb, rzeźbiarskich, pozłotniczych itd.) a mianowicie: 
1. Stolarstwo według klasyfikacyi przepisanej dla „stolarni (także stolarni 
sprzętowych)“. 
II 


9. Inne roboty (tapieerskie, rzeźbiarskie, pozłotnicze iip.) 


426 
427 
428 


429 
430 
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Stolarnie wyrabiające modele 
Fabryki ram i listew złotych 


Oznaki większej, względnie mniejszej niebezpieczności: 


obrabiania drzewa machinami. 
Fabryki storów i żaluzyi dza a 
Wyrób gątów, przedsiębiorstwa be motorów . 
Fabryki kopyt do obuwia . 
Stolarnie (także sprzętowe): 
Przedsiębiorstwa używające motorów 
w zakładach wiedeńskich i berneńskich 


Oznaki rnniejszej, względnie większej niebezpieczności: 


Klasa 


niebezpieczności 


Mniejszy lub większy rozmiar 


Mniejszy lub większy rozmiar 


obrabiunia drzewa machinami, szczególniej używania pił kołowych. 


Przedsiębiorstwa n'e używające motorów 
Stolarnie wyrabiające puzdra zegarowe 
Zakłady kołodziejskie używające motorów. . . . . 
Wyrób drutu drewnianego na zapałki: 
Przedsiębiorstwa używające motorów  . . . 
Przedsiębiorstwa nie używające motorów . . 


Oznaka mniejszej niebezpieczności we wszystkich przedsiębiorstwach grupy XI a: 


Zaopatrzenie machin w urządzenia ochronne calkiem odpowiednie. 


b) Wyrób towarów koszykarskich i szczotek. 


431 
432 


Szczotkarnie (z wyłącz. wyrobu deszczutek do szczotek) 
Zakłady plecionek wierzbowych i koszykowych 


c) Wyroby z rogu i morskiej pianki itd. 


433 
434 


435 
436 


Fabryki towarów asbestowych . ASK 
Fabryki wachlarzy . . . > ANNC 
Rzeźbiarnie rogu i kości słoniowej: 
Przedsiębiorstwa używające motorów . 
Przedsiębiorstwa nie używające motorów . 


Fabryki guzików rogowych, kokosowych i z perłowej macicy: 


Przedsiębiorstwa używające motorów 
Przedsiębiorstwa nie używające motorów . 
Wyroby z morskiej pianki i z bursztynu. 
Przedsiębiorstwa używające motorów 
Przedsiębiorstwa nie używające motorów - 


Grupa XII. 


Przedmioty śniedne i napoje. 


a) Przedmioty śniedne roślinne i zwierzęce. 


44.1 
413 


443 
44.4 
445 
416 


44T 
448 
449 


Piekarnie i wyrób biszkoptów . « . «. « . . . 1 1 


Fabryki czokołady i kandytów . = : . > . . . 
Fabryki konserw (z wyłączeniem wyrobu puszek): 

a) konserwy roślinne 

b) konserwy mięsne s  AWIESED 
Fabryki deksteyny, cukru A i syrupu 
Wędliniarnie i fabryki kiełbas używające motorów , 
Suszarnie owoców: 

Przedsiębiorstwa używające motorów . 

Przedsiębiorstwa nie używające motorów . 
Młyny do korzeni 
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VI 
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Klasa 
niebezpieczności 
Zakłady palenia kawy: 
450 Przedsiębiorstwa używ ające molorów . R ; : ; 3E ; II 
451 BY nie używające molorów . . . ; "RONE I 
Fabryki surogatów kawy (fabryki kawy cykoryowej, igo ce 
452 Przedsń biorstwa nzywejace moto 9,00. MR Ill 
153 Przedsiębiorstwa nie używające motorów . a a . e e e 1... DZIE i 
(EW aktad sortonama kawy OSN R = 4 IW 
455 Mleczarnie (fabryki masła i sera) . EE EKNIENKO OE ; = HI 
406 Mocznicidołowoców 207389. OZ o PE „KĘ: VI 
A BKANISTCUNGWENNKONCHJ » e a 6 adE o 6 BO A Wo a M 
408 Fabryki musztardy . . . . | song e 1 WOIGR ac LI 
459 Fabryki skrobii (także fabryki sago i srody A) do ARE Por VI 
Fabryki towarów ciastowych: 
460 Przedsiębiorstwa używające motorów . . . « « 2 « . » . waa F VIII 
461 Pirzedsiębiorsia mie użasyające motoni m a II 
MKGZPEZDN EU IowatówicukronAchA Z OZ HE 6 CZE 1 
463 Rafinerye cukru . . . +, BE WMO so owoc T VI 
w zakładzie praskim . . . . . . daw." MERA Z VIII 
b) Napoje. 
Gorzelnie: 
444 a) rolnicze w myśl $ 7 ustawy z dnia 20. czerwca 1888, Dz. u. p. Nr. 95, zmie- 
nionego cesarskiem rozporządzeniem z dnia 17. lipca 1899, Dz. u. p. Nr. 120 VI 
465 b) ione gorzelnie . . . o m7, waciki a E E VI 
466 Browary i połączone z niemi słodownie TO ORG iGO za Vti 
w zakładzić wiedenski a a e 56 NIL 
4607 Zbiorkaloduw s s 4» 000970. 6 u å AE O. VIII 
Fabryka octu: 
468 IErzedsiębiorstwa używające motońóww Z W 
469 Przedsiębiorstwa nie używające motorów . . . NEJ Sa6 0 0 6.6 © IV 
40 rzkiRUORUE PRGŻZMOG » 08 8 A 6 6 W 6 © © EOB AA 5 WA 0 6 A VI 
471 Fabryki lodu sztucznego . . . O xa: „AAA VH 
Fabryki likierów (z wyłączeniem sanani): 
AŻ Przedsiębiorstwa używające motorów . . . . . «4 6 6 aaa e A IV 
475 Przedsiębiorstwa nie używające motorów  . 1 1 1 1 oroaooaomoa a a AA Ill 
474. Fabryki słodu . . . . W OKO. r a T -*. -«: . [l 
475 Fabryki wód At Flip ta T a SOS. |. a Ówa ÓW II 
Miowkabwykadrozdzyseweid RS O... a IV 
477 Fabryki wody sodowej. . . aa: 12000% . NEJEJO 000000 3 VII 
478 Fabryki drożdży spirytusowych i i stalych zee e „AWARE NSW" RP W 
479 Rafinerye spirytusu . . . . : MOZ + o o o EEN VI 
Rh Suszarnie wylłoczyn . . | ZABĘS S : ] 
81 Zakłady hidrauliczne (bez zakładki rur i Koy: SNEM 0000. 0 V 
c) Tytoń. 
182 ĘBRAATKICAW "aan o 0 OWBOE w o OWOWOWDNOJOJO o o 0 a o GDW A 
Grupa XIII. 
Odzież i czyszczenie: 
a) Odzież. 
453 Fabryka fczów . „ aa a « 0005 NESESWACMADOWE = a o B 
Fabryki Fbwiczal: 
454 Przedsiębiottwamzywające motorów SASS a B 


485 Przedsiębiorstwa nie używajace motorów. . 1 2 1a a ear 00 A A 


Oznaki mniejszej a względnie większej niebezpieczności: Jak przy budowie kanałów. 
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Klasa 
niebezpieczności 
Fabryki kapeluszy: 
166 Przedsiębiorstwa używające motorów I 
187 Przedsiębiorstwa nie używające motorów . A 
Wyrób odzieży (tandeciarstwo): 
Przedsiębiorstwa używające motorów: 
488 a) używające benzyny . II 
489 b) nie używające benzyny ; ji 
Przedsiębiorstwa nie używające MLN 
490 a) używające benzyny . B 
491 b) nie używające benzyny A 
Fabryki gorsetów : 
492 Przedsiębiorstwa używające motorów . B 
493 Przedsiębiorstwa nie używające motorów . A 
Fabryki obuwia: 
4904 Przedsiębiorstwa używające motorów . H 
495 Przedsiębiorstwa nie używające motorów A 
Fabryki kapeluszy słomkowych: 
496 Przedsiębiorstwa używające motorów I 
497 Przedsiębiorstwa nie używające motorów . B 
Fabryki bielizny: 
498 Przedsiębiorstwa używające motorów III 
08) Przedsiębiorstwa nie używające motorów . I 
b) Czyszczenie. 
500 Łaźnie . : il 
501 Zakłady czyszczenia Wo pościelowego IV 
502 Zakłady czyszczenia chemicznego IV 
503 Farbienie piór . II 
504 Zakłady trzepania kobierców II 
505 Pralnie IV 
Grupa XIV. 
Budowle i budowy. 
a) Przedsiębiorstwa budownicze. 
Wybieranie namuliska: 
506 Machiny do wybierania namuliska j VII 
507 Machiny do wybierania namuliska umieszczone na „Stalkach 7 IX 
Przedsiębiorstwa wiertnicze: 
508 a) przy poruszaniu machinami X 
509 b) przy poruszaniu ręcznem A VHI 
510 Budowa mostów (jako przedsiębiorstwo samodzielne) IX 
511 Budowa kanałów (kanały drogowe itd.) VII 
Oznaki mniejszej niebezpieczności: Wykonywanie robót w niewielkiej głębokości, 
o ile nie używa się rozsadzania i o ile materyału wykopanego nie odwozi się kolejami. 
Oznaki większej niebezpieczności: Wykonywanie robót w większej głębokości, o ile 
istotnemu niebezpieczeństwu zasypania nie da się zapobiedz; używanie rozsadzania 
w większych rozmiarach, roboty w celu kopania materyału wykonywane w podobny spo- 
sób, jak przy wydobywaniu kamieni w łomach; roboty podziemne. 
512 Roboty garbarskie i ziemne w ogólności VII 
w zakładzie wiedeńskim . X 
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klasa 
niehezpieczności 
513 Roboty około burzenia (jako przedsiębiorstwa o” XI 
514 Roboty około drenowania, rolnicze HI 
515 Budowa kolci żelaznych (z wyłączeniem de s m VIII 
w zakładach praskim i lwowskim ; X 
Oznaka większej nicbezpieczności: Budowy BU omie, SZER AA ansien murów 
z kamieni nieobciosanych. 
516 Konstrukcye żelazne, wyrób i zeslawianie . IX 
517 Roboty portowe „ IX 
518 Budownictwo cywilne . . . . 4. JESOD NE VHI 
w zakładach wiedeńskim i ma ; 3 IX 
Oznaka mniejszej niebezpieczności: Budowa i TEE Tomi OOA 
519 Budowa dróg IX 
520 Budowa tunelów . X 
budownictwo wodne: 
521 Przedsiębiorstwa regulacyi wielkich rzek . IX 
w zakładzie wiedeńskim . XI 
522 Przedsiębiorstwa regulacyi Eo sę (przedsiebioz M na soka ae 
jących jeszcze statki i tratwy) . VIII 
Oznaka większej uicbezpieczności: Używanie machin do wibiesej AUR 
523 Regulacya rzeczek i strumieni; ujmowanie dzikich potoków, przedsiębiorstwa nie 
używające machin do wybierania namuliska (z WE Wh ka- 
mieni i dowozu ich na miejsce pracy) . 5 y 
Oznaka mniejszej niebezpieczności: Wykonywanie robót w y miękkim gruncie bez r nie- 
bezpieczeństwa zasypania i bez stawiania rozległych murów. 
Oznaka większej niebczpieczności: Wykonywanie rozsadzania. 
524 Wszelkie inne budowle wodne (budowa jazów, szluz, budowle do ochrony brzegów, 
kanały, pogłębienia itp.) podług klasyfikacyi nicbezpieczności dla przedsię- 
biorstw regulacyi rzek, rzeczek i strumieni, ustanowionej podług tego, czy wy- 
konywane są w rzekach, rzeczkach lub strumieniach. 
b) Przemysł budowniczy. 
525 Rurmistrze A E : R: XII 
BZU Pukrywecze GEÓNNY « o w 6 a 6 6 O BE Ó XII 
527 Murarze 5 VIN 
w zakladach ia i lecza. ; < VII 
w zakładach wiedeńskim, praskim i berneńskim ` o IX 
528 Kamieniarze (podług klasyfikacyi niebezpieczności przepisanej dla „zakładają """— 
niarskich*, grupa IV fi 
529 Stukkatorowie . e . VIII 
530 Cieśle i stawiający aao ania XI 
531 Giż sami o ile zarazem e E są robair w ra i) i na . budowiskach 
(bezmzywama motorów). . „ARES NE X 
c) Przemysł pomocniczy w budownictwie. 
532 Lakiernicy 5 IX 
533 Ciż sami o ie zarazem | ghozpieczokć są a w a VII 
SSA Szklarzelbudowlowi mE AS a V 
535 Ślusarze budowlowi : . VII 
536 Giż sami o ile zarazem Boz ez są A w osa baz T mo- 
torów) iw 
537 Blacharze budowlowi : XII 
538 Giż sami o ile zarazem ETE są mor w Asi ug używania mo- 
torów) A VIII 
539 Stolarze budowlowi . : 4 VIII 
540 (iż sami o ile zarazem DE są zat w Ee e kóre mo- 
torona o o Goo c VI 
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541 Zaprowadzenie gazociągów, A i RE: do ogrzewania 

5492 Kaflarze (piecownicy, zduni) . 

543 Rusztowania wiszące (roboty koło zawieszania i oz | SPORA) : 

544 Brukownicy (asfaltnicy) . . . . e a 1 6 12 1 1 TF. 

545 Tapicerzy . . 5 a a o aS E e i 
546 Zaprowadzanie OTER. EE i piorunochronów 

547 Malarze pokojowi 


d) Utrzymanie w całości budynków. 


ES Slraże pożarne zawodowe e o n . AADEN0,3 
549 QGzyściciele kanałów i ścieków . 
550 Kominiarze 


1 
552 Przedsiębiorstwa czyszczenia ulic (z wyłączeniem wozów) 


Grupa XV. 


Przemysł poligraficzny. Teatry. 


a) Przemysł poligraficzny. 


Drukarnie i litografie; drukarstwo różnobarwne i kunsztowne: 
553 Przedsiębiorstwa używające motorów . . .  GNEPEJÓDE 0 2 0 2 
Oznaka większej niebezpieczności: Używanie machin do składania czcionek. 
554 Przedsiębiorstwa nie używające motorów ; 
555 Wyrób obrazków światłociskowych i świetlnych . . . . 
S5OWEaDrykENkar dolega NA 


b) Teatr. 


557 Przedsiębiorstwa teatralne 


Przedsiębiorstwa skut okien, Tanex Tena Tad ścian n aayah itd, z 


Klasa 
niebezpieczności 


VII 
II 
XI 
VI 
MI 
VIII 
VIII 
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